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STAATSCOURANT 

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. 


Nieuwe normen NEN 


Overzicht van nieuwe publicaties van het Nederlands Normalisatie-lnstituut, inclusief de Europese 
normen, in de periode 5 november 2015 tot en met 3 december 2015. De normbladen kunnen worden 
besteld bij NEN-Klantenservice, tel. 015-2690391, waar men ook met vragen terecht kan. 

Tevens kunnen de genoemde normen via internet besteld worden (www.nen.nl). 
Correspondentieadres: Postbus 5059, 2600 GB Delft. 


I Document number 

Tltle 

AgroFood & Consument 

NEN-EN 12277:2015 en 

Bergbeklimmersuitrusting - Harnasgordels - Veiligheidseisen en beproe- 
vingsmethoden 

NEN-EN 12491:2015 en 

Paragliding uitrusting - Noodparachutes - Veiligheidseisen en beproevings- 
methoden 

NEN-EN 1269:2015 en 

Tapijten - Beoordeling van impregnering van naaldvilt vloerbedekking door 
middel van een vervuilingsproef 

NEN-EN 16484:2015 en 

Leer - Richtlijnen voor de bepaling van de herkomst van leer 

NEN-EN 16654:2015 en 

Kinderartikelen - Vingerbeschermingsprofielen voor deuren - Veiligheidsei¬ 
sen en beproevingsmethoden 

NEN-EN 16711-1:2015 en 

Textiel - Bepaling van het metaalgehalte - Deel 1: Bepaling van metalen met 
gebruik van microgolven 

NEN-EN 16711-2:2015 en 

Textiel - Bepaling van het metaalgehalte - Deel 2: Bepaling van metalen 
geextraheerd met een zure, kunstmatige zweetoplossing 

CEN/TS 16822:2015 en 

Textiel en textielproducten - Zelfvastgestelde milieuuitspraken - Gebruik van 
termen 

NEN-EN 16930:2015 Ontw. en 

Diervoeder: Methoden voor monsterneming en analyse - Bepaling van 
carbadox en olaquindox met high-performance liquid chromatography met 
UV-detectie (HPLC/UV Commentaar voor: 2015-01-05 

NEN-EN 16936:2015 Ontw. en 

Diervoeder: Methoden voor monsterneming en analyse - Screening op de 
antibiotica tylosine, virginiamycine, spiramycine, bacitracine-zink en 
avoparcine in kleine hoeveelheden in mengvoer met een microbiologische 
plaatproef Commentaar voor: 2016-01-26 

NEN-EN 16939:2015 Ontw. en 

Diervoeder: Methoden voor monsterneming en analyse - Aantonen van 
tylosine, spiramycine en virginiamycine - Dunnelaagchromatografie (TLC) en 
bioautografie Commentaar voor: 2016-01-19 

NEN-ISO 16958:2015 en 

Zuivelproducten en zuigelingenvoeding - Bepaling van het vetzuurgehalte - 
Capillaire gaschromatografische methode 

NPR-ISO/TR 17622:2015 en 

Molecular biomarker analysis - SSR analysis of sunflower 

NEN-EN 1888-1:2015 Ontw. en 

Artikelen voor zuigelingen en peuters - Kindervervoer op wielen - Deel 1: 
Kinderwagens en kinderwagenbakken Commentaar voor: 2016-01-12 

NEN-ISO 20633:2015 en 

Zuigelingenvoeding en voeding voor volwassenen - Bepaling van vitamine E 
en vitamine A met normale fase hoge prestatie vloeistofchromatografie 

NEN-ISO 20634:2015 en 

Zuigelingenvoeding en voeding voor volwassenen - Bepaling van vitamine 
B12 met omgekeerde fase hoge prestatie vloeistofchromatografie (RP-HPLC) 

NEN-ISO 20637:2015 en 

Zuigelingenvoeding en voeding voor volwassenen - Bepaling van myo- 
inositol met vloeistofchromatografie en gepulste amperometrie 

NEN-ISO 20638:2015 en 

Zuigelingenvoeding - Bepaling van nucleotiden met vloeistofchromatografie 

NEN-ISO 20639:2015 en 

Zuigelingenvoeding en voeding voor volwassenen - Bepaling van panto- 
theenzuur met ultra prestatie vloeistofchromatografie en tandem massaspec- 
trometrie (UHPLC-MS/MS) 

NEN-ISO 20647:2015 en 

Zuigelingenvoeding en voeding voor volwassenen - Bepaling van totaal jood 
met inductief gekoppeld plasma massaspectrometrie (ICP-MS) 

NEN-ISO 20649:2015 en 

Zuigelingenvoeding en voeding voor volwassenen - Bepaling van chroom, 
seleen en molybdeen met inductief gekoppeld plasma massaspectrometrie 
(ICP-MS) 

NEN-EN-ISO 21415-2:2015 en 

Wheat and wheat flour - Gluten content - Part 2: Determination of wet gluten 
and gluten index by mechanical means 

NEN-EN 568:2015 en 

Bergbeklimmersuitrusting - IJshaken - Veiligheidseisen en beproevingsme¬ 
thoden 

NEN-EN 581-2:2015 en 

Buitenmeubelen - Zitmeubelen en tafels voor gebruik op campings, in 
huishoudens en voor verhuurdoeleinden - Deel 2: Veiligheids, sterkte- en 
duurzaamheidseisen voor stoelen 

NEN-ISO 5985:2002/A1:2015 en 

Diervoeders - Bepaling van de in zoutzuur onoplosbare as 
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Document number 

Tltle 

NEN-EN 926-1:2015 en 

Paragliding uitrusting - Paragliders - Deel 1: Eisen en beproevingsmethoden 
voor constructieve sterkte 


Bouw & Installatie 

NEN-EN 125:2010+A1:2015 en 

Vlambeveiligingsinrichtingen voor gasverbruikstoestellen -Thermo- 
elektrische ontstekingsbeveiligingen 


NEN-EN 13501-2:2015 Ontw. en Brandclassificatie van bouwproducten en bouwdelen - Deel 2: Classificatie op 

grond van resultaten van brandwerendheidsproeven, behalve voor ventilatie¬ 
systemen Commentaar voor: 2016-02-21 

NEN-EN 13501-4:2015 Ontw. en Brandclassificatie van bouwproducten en bouwdelen - Deel 4: Classificatie op 

grond van resultaten van brandwerendheidsproeven op RWA installaties 
Commentaar voor: 2016-02-21 


NEN-EN 13501-5:2015 Ontw. en Brandclassificatie van bouwproducten en bouwdelen - Deel 5: Classificatie op 

grond van resultaten van beproeving van het brandgevaarlijk zijn van daken 
Commentaar voor: 2016-02-21 


NEN-EN 1434-1:2015 en 

Warmtemeters - Deel 1: Algemene eisen 

NEN-EN 1434-2:2015 en 

Warmtemeters - Deel 2: Constructieve eisen 

NEN-EN 1434-4:2015 en 

Warmtemeters - Deel 4: Beproevingen voor typekeuring 

NEN-EN 1434-5:2015 en 

Warmtemeters - Deel 5: Initiële ijkbeproevingen 

NEN-EN 1434-6:2015 en 

Warmtemeters - Deel 6: Installatie, ingebruikneming, bewaking en onderhoud 

NEN-EN 15269-5:2014/Ontw. A1:2015 en 

Uitbreiding geldigheidsgebied van resultaten van brand- en rookwerend- 
heidsproeven voor deuren, luiken en te openen ramen inclusief hang- en 
sluitwerk - Deel 5: Brandwerendheid van scharnierende en taatsende metaal 
omlijste glazen deuren en te openen ramen Commentaar voor: 2016-01-11 

NEN-EN-ISO 15494:2015 en 

Kunststofleidingsystemen voor industriële toepassingen - Polybuteen (PB), 
polyetheen (PE) en polypropeen (PP) - Specificaties voor onderdelen en 
leidingsystemen - Metrische reeks 

NEN-EN 15719:2015 en 

Sanitaire toestellen - Baden gemaakt van slagvaste gecoëxtrudeerde 
ABS/acrylplaten - Eisen en beproevingsmethoden 

NEN-EN 16933-2:2015 Ontw. en 

Buitenriolering - Ontwerp - Deel 2: Hydraulische berekeningen Commentaar 
voor: 2016-02-11 

NEN-EN-ISO 19135-1:2015 en 

Geographic information - Procedures for item registration - Part 1: Funda¬ 
mentals 

NEN-ISO 19861:2015 en 

Bouwkunde en civiele techniek - Afdichtingsmiddelen - Bepaling van de 
uitdrooggedrag 

NEN-ISO 23550:2011/Amd 1:2015 en 

Veiligheids- en regelinrichtingen voor gasbranders en gasverbruikstoestellen 
- Algemene eisen 


Consumentenzaken 

NEN-EN 1022:2015 Ontw. en 

Meubelen - Zitmeubelen - Bepaling van de stabiliteit Commentaar voor: 
2015-12-22 

NEN-EN 15939:2015 Ontw. en 

Onderdelen voor meubels - Sterkte en draagvermogen van aan de muur 
monteerbare elementen Commentaar voor: 2015-12-29 


Elektriciteits Voorziening 

NEN-EN-IEC 60332-1-1:2005/A1:2015 en 

Beproeving van elektrische leidingen en optische leidingen op het gedrag bij 
brand - Deel 1-1: Beproeving van de verticale brandvoortplanting bij een 
enkele geïsoleerde draad of enkele leiding - Beproevingsinrichting 

NEN-EN-IEC 60332-1-2:2005/A1:2015 en 

Beproeving van elektrische leidingen en optische leidingen op het gedrag bij 
brand - Deel 1-2: Beproeving van de verticale brandvoortplanting bij een 
enkele geïsoleerde draad of enkele leiding - 1 kW-vlam met gas-luchtmengsel 

NEN-EN-IEC 60862-1:2015 en 

Akoestische oppervlaktegolffilters (SAW-filters) van vastgestelde kwaliteit- 
Deel 1: Hoofdspecificatie 

NEN-EN-IEC 60947-3:2009/A2:2015 en 

Laagspanningsschakelaars - Deel 3: Schakelaars, scheiders, gecombineerde 
eenheden van schakelaars/scheiders en smeltveiligheden 

NPR-IEC/TR 61850-80-3:2015 en 

Communication networks and systems for power utility automation - Part 

80-3: Mapping to web protocols - Requirements and technical choices 

NEN-IEC/IEEE 62271-37-013:2015 en 

High-voltage switchgear and controlgear - Part 37-013: Alternating-current 
generator circuit-breakers 

NEN-EN-IEC 62484:2015 en 

Radiation protection instrumentation - Spectroscopy-based portal monitors 
used for the detection and identification of illicit trafficking of radioactive 
material 

NEN-EN-IEC 62534:2015 en 

Radiation protection instrumentation - Highly sensitive hand-held instru- 
ments for neutron detection of radioactive material 


Elektrische Installaties 

NEN 3840+A1:2015 en Bedrijfsvoering van elektrische installaties - Hoogspanning 
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Document number 

Title 

NEN-EN 50291-2:2010/Ontw. A1:2015 en 

Elektrisch materieel voor de detectie van koolstofmonoxide in tot bewoning 
bestemde gebouwen - Deel 2: Elektrisch materieel voor continu gebruik in 
een vaste installatie in recreatieve voertuigen en soortgelijke verblijfsruimten, 
met inbegrip van pleziervaartuigen - Aanvullende beproevingsmethoden en 
prestatie-eisen Commentaar voor: 2016-01-19 

NEN-EN-IEC 60839-11-2:2015/C11:2015 en 

Alarm- en elektronische beveiligingssystemen - Deel 11-2: Elektronische 
toegangsbewakingssystemen - Toepassingsrichtlijn 

NEN-EN-IEC 62858:2015 en 

Bliksemdichtheid gebaseerd op bliksemdetectiesysternen (LLS) - Algemene 
principes 

NEN 8012:2015 nl 

Keuze van het leidingtype met als doel het beperken van schade als gevolg 
van brand van en via elektrische leidingen met inbegrip van glasvezelleidin- 
gen 


Elektrische Producten 

NEN-EN 13757-5:2015 en 

Communication systems for meters - Part 5: Wireless M-Bus relaying 

NEN-EN 50083-2:2012/Al:2015 en 

Kabelnetwerken voor televisie- en geluidsignalen en interactieve diensten - 
Deel 2: Elektromagnetische compatibiliteit voor uitrusting 

NEN-EN 50597:2015 en 

Energieverbruik van verkoopmachines 

NEN-IEC 60050-815:2015 en;fr 

International electrotechnical vocabulary - Part 815: Superconductivity 

NEN-EN-IEC 60335-2-25:2012/A1:2015 en 

Huishoudelijke en soortgelijke elektrische toestellen - Veiligheid - Deel 2-25: 
Bijzondere eisen voor magnetronovens, combimagnetrons inbegrepen 

NEN-EN-IEC 60335-2-54:2008/A1:2015 en 

Huishoudelijke en soortgelijke elektrische toestellen - Veiligheid - Deel 2-54: 
Bijzondere eisen voor oppervlakreinigingstoestellen die werken met 
vloeistoffen of stoom 

NEN-EN-IEC 60384-20:2015 en 

Fixed capacitors for use in electronic equipment - Part 20: Sectional specifica- 
tion - Fixed metallized polyphenylene sulfide film dielectric surface mount 
d.c. capacitors 

NEN-EN-IEC 60384-24:2015 en 

Fixed capacitors for use in electronic equipment - Part 24: Sectional specifica- 
tion - Surface mount fixed tantalum electrolytic capacitors with conductive 
polymer solid electrolyte 

NEN-EN-IEC 60384-25:2015 en 

Fixed capacitors for use in electronic equipment - Part 25: Sectional specifica- 
tion - Surface mount fixed aluminium electrolytic capacitors with conductive 
polymer solid electrolyte 

NEN-EN-IEC 60695-1-11:2015 en 

Fire hazard testing - Part 1-11: Guidance for assessing the fire hazard of 
electrotechnical products - Fire hazard assessment 

NEN-EN-IEC 62471-5:2015 en 

Photobiological safety of lamps and lamp systems - Part 5: Image projectors 

NEN-EN-IEC 62841-2-14:2015 en 

Electric motor-operated hand-held tools, transportable tools and lawn and 
garden machinery - Safety - Part 2-14: Particular requirements for hand-held 
planers 

NEN-EN-IEC 62841-3-1:2014/C 1:2015 en;fr 

Elektrisch aangedreven handgereedschap, verplaatsbaar gereedschap en 
gras- en tuinmachines - Veiligheid - Deel 3-1: Bijzondere eisen voor verplaats¬ 
bare tafelzagen 

NEN-EN-IEC 62868:2015 en 

Organische licht emitterende diode (OLED) panelen voor algemene verlich¬ 
ting - Veiligheidseisen 


Elektro & ICT 

NEN-EN 300176-1:2015-10 en 

Digital Enhanced Cordless Telecommunications (DECT) - Test specification - 
Part 1: Radio 

NEN-EN 300744:2015-10 en 

Digital Video Broadcasting (DVB) - Framing structure, channel coding and 
modulation for digital terrestrial television 

NEN-EN 301908-10:2015-10 en 

Electromagnetic compatibility and Radio Spectrum Matters (ERM) - Base 
Stations (BS), Repeaters and User Equipment (UE) for IMT-2000 Third- 
Generation cellular networks - Part 10: Harmonized Standard for IMT-2000, 
FDMA/TDMA (DECT) covering the essential requirements of article 3.2 of the 
Directive 2014/53/EU 

NEN-EN 302054-1:2015-10 en 

Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM) - Meteoro- 
logical Aids (Met aids) - Radiosondes to be used in the 400,15 MHz to 406 

MHz frequency range with power levels ranging up to 200 mW - Part 
1:Technical characteristics and test methods 

NEN-EN 302054-2:2015-10 en 

Meteorologische toestellen (Met Airds) - Radiosondes te gebruiken in de 
frequentieband van 400,15 MHz tot 406 MHz en werkend met een maximaal 
zendvermogen van 200 mW - Deel 2: Geharmoniseerde norm welke invulling 
geeft aan de essentiële eisen van artikel 3.2 van de Richtlijn 2014/53/EU 

NEN-EN 302454-1:2015-10 en 

Meteorological Aids (Met Aids) - Radionsondes to be used in the 1668,4 MHz 
to 1690 MHz frequency range - Part 1: Technical characteristics and test 
methods 

NEN-EN 302454-2:2015-10 en 

Meteorologische toestellen (Met Airds) - Radiosondes voor gebruik in de 

1668,4 MHz tot 1690 MHz frequentiebanden - Deel 2: Geharmoniseerde norm 
welke invulling geeft aan de essentiële eisen van de richtlijn 2014/53/EU 
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I Document number 

Title | 

NEN-EN 302769:2015-10 en 

Digital Video Broadcasting (DVB) - Frame structure channel coding and 
modulation for a second generation digital transmission system for cable 
Systems (DVB-C2) 


Energie 

NEN-ISO 14532:2014 en;fr 

Aardgas - Woordenlijst 

NEN-EN 15470:2015 Ontw. en 

Vloeibaar petroleumgas - Bepaling van opgeloste resten - Gaschromatografi- 
sche methode bij hoge temperatuur Commentaar voor: 2016-01-19 

NEN-EN 15471:2015 Ontw. en 

Vloeibaar petroleum gas - Bepaling van opgeloste resten - Gravimetrische 
methode bij hoge temperatuur Commentaar voor: 2016-01-19 

NEN-EN 16325:2013+A1:2015 en 

Garanties van oorsprong in relatie tot energie - Garanties van oorsprong voor 
elektriciteit 

NEN-EN 16934:2015 Ontw. en 

Aardolieproducten en afgeleide producten van vetten en oliën - Bepaling van 
steryl glycosides in methylesters van vetzuren (FAME) voor dieselmotoren - 
Methode via GC-MS met voorafgaande purificatie via extractie in vaste fase 
(SPE) Commentaar voor: 2016-01-12 

NEN-EN 16935:2015 Ontw. en 

Biobased producten - B2C-rapportage en -communicatie - Eisen aan claims 
Commentaar voor: 2016-01-19 

NEN-EN-ISO 17829:2015 en 

Vaste biobrandstoffen - Bepaling van de lengte en de diameter van pellets 

NEN-EN-ISO 18122:2015 en 

Vaste biobrandstoffen - Bepaling van het asgehalte 

NEN-EN-ISO 18123:2015 en 

Vaste biobrandstoffen - Bepaling van het gehalte aan vluchtige bestanddelen 

NEN-ISO 1953:2015 en 

Steenkool - Grootteanalyse door zeven 

NEN-EN-ISO 19901-1:2015 en 

Aardolie- en aardgasindustrie - Specifieke eisen voor buitengaatse construc¬ 
ties - Deel 1: Overwegingen voor "metocean" ontwerp en gebruik 

NEN 3655:2015 nl 

Veiligheidsbeheersysteem (VBS) voor buisleidingsystemen voor het transport 
van gevaarlijke stoffen - Functionele eisen 

NEN 3656:2015 nl 

Eisen voor stalen buisleidingsystemen op zee 

NEN-EN 448:2015 en 

Stadsverwarmingsbuizen - Fabrieksmatig geïsoleerde verbonden buissyste- 
men voor ondergrondse warmwaterleidingnetten - Hulpstukken samenge¬ 
steld uit een stalen mediumvoerend hulpstuk met polyurethaanschuim als 
isolatiemateriaal en met een polyetheen buitenmantel 

NEN-EN 488:2015 en 

Stadsverwarmingsbuizen - In de fabriek geïsoleerde buissystemen voor 
stadsverwarming - Stalen afsluiters voor stalen leidingen met polyurethaan¬ 
schuim als isolatiemateriaal en met een ommanteling van polyetheen 


Industrie 

NEN-ISO 10261:2002/A1:2015 en 

Grondverzetmachines - Nummersysteem voor productidentificatie 

NEN-ISO 11999-5:2015 en 

Persoonlijke beschermingsmiddelen voor de brandweer - Beproevingsmetho- 
den en eisen voor persoonlijke beschermingsmiddelen voor de brandweer 
die risico lopen blootgesteld te worden aan hoge mate van hitte en/of 
vlammen tijdens het bestrijden van brand in gebouwen - Deel 5: Helmen 

NEN-EN-ISO 12217-1:2015 en 

Kleine vaartuigen - Beoordeling en classificatie van stabiliteit en drijfvermo- 
gen - Deel 1: Boten anders dan zeilboten met een romplengte groter dan of 
gelijk aan 6 m 

NEN-EN-ISO 12217-2:2015 en 

Kleine vaartuigen - Beoordeling en classificatie van stabiliteit en drijfvermo- 
gen - Deel 2: Zeilboten met een romplengte groter dan of gelijk aan 6 m 

NEN-EN-ISO 12217-3:2015 en 

Kleine vaartuigen - Beoordeling en classificatie van stabiliteit en drijfvermo- 
gen - Deel 3: Boten met een romplengte minder dan 6 m 

NEN-EN 12952-1:2015 en 

Ketels met pijpen en hulpinstallaties - Deel 1: Algemeen 

NEN-EN 13020:2015 en 

Machines voor de oppervlaktebehandeling van wegen - Veiligheidseisen 

NEN-EN 131-1:2015 en 

Ladders - Deel 1: Termen, typen, functionele afmetingen 

NEN-ISO 13374-4:2015 en 

Monitoren van de toestand en diagnose van machinesystemen - Gegevens¬ 
verwerking, communicatie en voorstelling - Deel 4: Voorstelling 

NEN-ISO 13460-1:2015 en 

Irrigatie-apparatuur voor de landbouw - Kunststofzadels - Deel 1: Drukleidin- 
gen van polyetheen 

NEN-EN 13480-5:2013/Ontw. A3:2015 en 

Metalen industriële leidingsystemen - Deel 5: Inspectie en beproeving 
Commentaar voor: 2016-01-05 

NEN-EN 13743:2015 Ontw. en 

Veiligheidseisen voor beklede slijpmiddelproducten Commentaar voor: 
2016-01-12 

NEN-EN-ISO 13850:2015 en 

Veiligheid van machines - Noodstopfunctie - Ontwerpbeginselen 

NEN-EN-ISO 14120:2015 en 

Veiligheid van machines - Afschermingen - Algemene eisen voor het 
ontwerp en de constructie van vaste en beweegbare afschermingen 

NEN-EN-ISO 14123-1:2015 en 

Veiligheid van machines - Verlaging van gezondheidsrisico's tengevolge van 
de uitstoot van gevaarlijke stoffen door machines - Deel 1: Grondbeginselen 
en specificaties voor fabrikanten van machines 


4 


Staatscourant 2015 nr. 44585 10 december 2015 










Document number 

Tltle 

NEN-ISO 14132-1:2015 en 

Optische instrumenten - Woordenlijst voor telecoopsystemen - Deel 1: 
Algemene terminologie en alfabetische verwijzingen naar terminologie in ISO 
14132 

NEN-ISO 14132-2:2015 en 

Optische instrumenten - Woordenlijst voor telecoopsystemen - Deel 2: 
Terminologie voor verrekijkers met enkele of dubbele kijkers en waarneming- 
stelescopen 

NEN-EN 14973:2015 en 

Transportbanden voor gebruik in ondergrondse installaties - Elektrische en 
brandtechnische veiligheidseisen 

NEN-ISO 15360-2:2015 en 

Gerecyclede papierpulp - Het schatten van klevende deeltjes en kunststoffen 
- Deel 2: Methode met beeldanalyse 

NEN-ISO 15371:2015 en 

Schepen en maritieme techniek - Brandblussystemen ter bescherming van de 
kombuis kookuitrusting 

NEN-EN 15528:2015 en 

Railtoepassingen - Baanvakcategoriën - Aansluiting tussen belastbaarheid 
van voertuigen en baanvak 

NEN-EN 15694:2015+A1:2015 en 

Landbouwtrekkers - Zitting voor passagiers - Eisen en beproevingsprocedu- 
res 

NEN-EN 15839:2012+A1:2015 en 

Railtoepassingen - Beproeving in verband met de acceptatie van loopeigen- 
schappen van railvoertuigen - Goederenwagons - Beproeving van rijveilig- 
heid onder drukklachten in langsrichting 

NEN-ISO 16089:2015 en 

Gereedschapsmachines - Veiligheid - Stationaire slijpmachines 

NEN-EN 1621-3:2015 Ontw. en 

Beschermende kleding tegen mechanische belastingen voor motorrijders - 
Deel 3: Eisen en beproevingsmethoden voor borstbeschermers Commentaar 
voor: 2016-01-05 

NEN-EN-ISO 16610-60:2015 en 

Geometrische productspecificaties (GPS) - Filtratie - Deel 60: Lineaire 
oppervlakte filters - Basisbegrippen 

NEN-ISO 16792:2015 en 

Technische productdocumentatie - Gegevens voor digitale productdefinitie 

NVN-CEN/TS 16811-3:2015 en 

Uitrusting voor de winterdienst - Ontdooiingsmiddelen - Deel 3: Andere 
vaste en vloeibare ontdooiingsmiddelen - Eisen en beproevingsmethoden 

NPR-CEN/TR 16815:2015 en 

CleANopen - Toepassingsprofiel voor gemeentevoertuigen 

NEN-ISO 16900-14:2015 en 

Ademhalingsbeschermingsmiddelen - Beproevingsmethoden en beproe- 
vingsapparatuur - Deel 14: Meting van het geluidsniveau 

NEN-EN 1755:2015 en 

Gemotoriseerde transportwerktuigen - Veiligheidseisen en verificatie - 
Aanvullende eisen voor gebruik op plaatsen waar explosiegevaar kan heersen 

NEN-EN-ISO 17641-2:2015 en 

Destructieve beproevingen van lassen in metalen - Beproevingen op 
warmscheuren in lassen - Booglasprocessen - Deel 2: Beproevingen bij 
eigenbelasting 

NEN-ISO 17689:2015 en 

Space systems - Interface control documents between ground systems, 
ground support equipment and launch vehicle with payload 

NEN-ISO 18185-3:2015 en 

Containers - Elektronische verzegeling - Deel 3: milieueigenschappen 

NVN-ISO/TS 18339:2015 en 

Endotherapie uitrustingsstukken - oogkap en lichtgeleidingsverbindingsstuk 

NEN-ISO 18471:2015 en 

Irrigatie-apparatuur voor de landbouw - Filters - Verificatie van filtratie graad 

NEN-EN-ISO 18541-4:2015 en 

Wegvoertuigen - Gestandaardiseerde toegang tot autoreparatie- en onder- 
houdsinformatie (RMI) - Deel 4: Beproeving van conformiteit 

NEN-ISO 18600:2015 en 

Textielmachines en hulpstukken - Walsenkaarde - Termen en definities 

NEN-ISO 19262:2015 en 

Fotografie - Systemen voor archivering - Woordenlijst 

NEN-EN-ISO 1938-1:2015 en 

Geometrische productspecificaties (GPS) - Apparatuur voor dimensionale 
metingen - Deel 1: Gewone grensmaat meters voor lineaire afmetingen 

NEN-ISO 22401:2015 en 

Equipment for erop protection - Method for measurement of potential spray 
drift from horizontal boom sprayers by the use of a test bench 

NEN-EN-ISO 23953-1:2015 en 

Koelvitrines - Deel 1: Woordenlijst 

NPR-ISO/TR 24119:2015 en 

Safety of machinery - Evaluation of fault masking serial connection of 
interlocking devices associated with guards with potential free contacts 

NEN-EN 2591-315:2015 en 

Aerospace series - Elements of electrical and optical connection - Test 
methods - Part 315: Fluid resistance 

NEN-EN 2633:2015 en 

Aerospace series - Aluminium alloy AL-P2024 - AICu4Mg1 - T3511 - 
Extruded bars and sections - 1,2 mm = De = 160 mm with peripheral coarse 
grain control 

NEN-EN 2704:2015 en 

Aerospace series - Aluminium alloy AL-P2024 - AICu4Mg1 - T3511 - Drawn 
bars - De = 75 mm 

NEN-EN-ISO 283:2015 en 

Transportbanden van textielweefsel - Treksterkte, rek bij breuk en rek bij de 
referentiebelasting van de samengestelde band - Beproevingsmethoden 

NEN-ISO 28921-2:2015 en 

Industriële afsluiters - Isolerende afsluiters voor lage temperatuur toepassin¬ 
gen - Deel 2: Typebeproeving 

NEN-ISO 28981:2009/A1:2015 en 

Bromfietsen - Methodes voor instellen van de rijweerstand van een chassis 
dynamometer 

NEN-EN 3155-027:2015 en 

Aerospace series - Electrical contacts used in elements of connection - Part 
027: Contacts, electrical, female, type A, crimp, class R - Product Standard 
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NEN-EN 3155-065:2015 en 

Aerospace series - Electrical contacts used in elements of connection - Part 
065: Contacts, electrical, male, type A, crimp, class S, size 8 - Product 

Standard 

NEN-EN 3155-082:2015 en 

Aerospace series - Electrical contacts used in elements of connection - Part 
082: Contacts, electrical, female, type A, crimp, class S - Product Standard 

NEN-EN 3155-083:2015 en 

Aerospace series - Electrical contacts used in elements of connection - Part 
083: Contact, electrical, female, type A, crimp, class S, size 8 - Product 

Standard 

NEN-EN 3646-001:2015 en 

Aerospace series - Connectors, electrical, circular, bayonet coupling, 
operating temperature 175 °C or 200 °C continuous - Part 001: Technical 
specification 

NEN-EN 3646-004:2015 en 

Aerospace series - Connectors, electrical, circular, bayonet coupling, 
operating temperature 175 °C or 200 °C continuous - Part 004: Receptacle, 
jam-nut mounting - Product Standard 

NEN-EN 3660-063:2015 en 

Aerospace series - Cable outlet accessories for circular and rectangular 
electrical and optical connectors - Part 063: Cable outlet, style K, straight, for 
heat shrinkable boot, shielded, sealed, self-locking for EN 3645 - Product 
Standard 

NEN-EN-ISO 3691-5:2015 en 

Gemotoriseerde transportwerktuigen - Veiligheidseisen en verificatie - Deel 

5: Met de hand voortbewogen transportwerktuigen 

NEN-EN-ISO 3691-6:2015 en 

Gemotoriseerde transportwerktuigen - Veiligheidseisen en verificatie - Deel 

6: Goederen- en personentransportwerktuigen 

NEN-EN 3982:2015 en 

Aerospace series - Aluminium alloy AL-P7050 - AIZn6CuMgZr - T7451 - 
Plates - 6 mm &lt; a = 160 mm 

NEN-EN 3997:2015 en 

Aerospace series - Aluminium alloy AL-P2024- Al Cu4Mg1 - T3 - Sheet and 
strip - 0,4 mm = a = 6 mm 

NEN-ISO 4079:2015 en 

Rubberslangen en -slangassemblages - Hydraulische typen met textielwape- 
ning voor op olie of water gebaseerde vloeistoffen - Specificatie 

NEN-EN 4165-026:2015 en 

Aerospace series - Connectors, electrical, rectangular, modular - Operating 
temperature 175 °C continuous - Part 026: Accessories for single module 
connector - Product Standard 

NEN-EN 4165-027:2015 en 

Aerospace series - Connectors, electrical, rectangular, modular - Operating 
temperature 175 °C continuous - Part 027: Rack and panel rear mounted plug 
for 2 and 4 modules, series 3 - Product Standard 

NEN-ISO 464:2015 en 

Rollagers - Radiale lagers met een lokaliserende borgring - Afmetingen en 
geometrische toleranties (GPS) 

NEN-EN 4644-012:2015 en 

Aerospace series - Connector, electrical and optical, rectangular, modular, 
rectangular inserts, operating temperature 175 °C (or 125 °C) continuous - 
Part 012: Receptacle, size 1, class A, C and E - Product Standard 

NEN-EN 4644-014:2015 en 

Aerospace series - Connector, electrical and optical, rectangular, modular, 
rectangular inserts, operating temperature 175 °C (or 125 °C) continuous - 
Part 014: Receptacle, size 1, with ground block, class B and F - Product 

Standard 

NEN-EN 4644-021:2015 en 

Aerospace series - Connector, electrical and optical, rectangular, modular, 
rectangular inserts, operating temperature 175 °C (or 125 °C) continuous- 
Part 021: Plug, size 2, without mounting holes, class A, C and E - Product 
Standard 

NEN-EN 4644-022:2015 en 

Aerospace series - Connector, electrical and optical, rectangular, modular, 
rectangular inserts, operating temperature 175 °C (or 125 °C) continuous - 
Part 022: Plug, size 2, with mounting holes, class A, C and E - Product 

Standard 

NEN-EN 4644-023:2015 en 

Aerospace series - Connector, electrical and optical, rectangular, modular, 
rectangular inserts, operating temperature 175 °C (or 125 °C) continuous- 
Part 023: Plug, size 2, with ground block, class B and F - Product Standard 

NEN-EN 4644-024:2015 en 

Aerospace series - Connector, electrical and optical, rectangular, modular, 
rectangular inserts, operating temperature 175 °C (or 125 °C) continuous - 
Part 024: Receptacle size 2, class A, C and E - Product Standard 

NEN-EN 4644-025:2015 en 

Aerospace series - Connector, electrical and optical, rectangular, modular, 
rectangular inserts, operating temperature 175 °C (or 125 °C) continuous- 
Part 025: Receptacle, size 2, with flange, class A, C and E - Product Standard 

NEN-EN 4644-026:2015 en 

Aerospace series - Connector, electrical and optical, rectangular, modular, 
rectangular inserts, operating temperature 175 °C (or 125 °C) continuous - 
Part 026: Receptacle size 2 with ground block, class B and F - Product 

Standard 

NEN-EN 4644-201:2015 en 

Aerospace series - Connector, electrical and optical, rectangular, modular, 
rectangular inserts, operating temperature 175 °C (or 125 °C) continuous- 
Part 201: Locking and polarizing hardware - Product Standard 

NEN-ISO 484-1:2015 en 

Scheepsbouw - Scheepsschroeven - Fabricagetoleranties - Deel 1: Schroe¬ 
ven met een middellijn groter dan 2,5 meter 

NEN-ISO 484-2:2015 en 

Scheepsbouw - Scheepsschroeven - Fabricagetoleranties - Deel 2: Schroe¬ 
ven met een middellijn vanaf 0,8 m tot en met 2,5 m 
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NEN-ISO 5611-1:2015 en 

Type A-wisselplaathouders - Deel 1: Algemeen onderzoek, correlatie van 
afmetingen 

NEN-ISO 5611-10:2015 en 

Type A-wisselplaathouders - Deel 10: "Style 10" 

NEN-ISO 5611-11:2015 en 

Type A-wisselplaathouders - Deel 11: "Style W" 

NEN-ISO 5611-12:2015 en 

Type A-wisselplaathouders - Deel 12: "Style Y" 

NEN-ISO 5611-2:2015 en 

Type A-wisselplaathouders - Afmetingen - Deel 2: "Style F" 

NEN-ISO 5611-3:2015 en 

Type A-wisselplaathouders - Afmetingen - Deel 3: "Style G" 

NEN-ISO 5611-4:2015 en 

Type A-wisselplaathouders - Afmetingen - Deel 4: "Style J" 

NEN-ISO 5611-5:2015 en 

Type A-wisselplaathouders - Afmetingen - Deel 5: "Style K" 

NEN-ISO 5611-6:2015 en 

Cartridges, type A, for indexable inserts - Deel 6: "Style L" 

NEN-ISO 5611-7:2015 en 

Type A-wisselplaathouders - Afmetingen - Deel 7: "Style R" 

NEN-ISO 5611-8:2015 en 

Type A-wisselplaathouders - Deel 8: "Style S" 

NEN-ISO 5611-9:2015 en 

Type A-wisselplaathouders - Deel 9: "Style 9" 

NEN-ISO 6460-1:2007/A1:2015 en 

Motorfietsen - Meetmethode voor gasuitstoot en brandstofverbruik - Deel 1: 
Algemene beproevingseisen 

NEN-ISO 6460-3:2007/A1:2015 en 

Motorfietsen - Meetmethode voor gasuitstoot en brandstofverbruik - Deel 3: 
Brandstofverbruikmeting bij een constante snelheid 

NEN-EN-ISO 7622-2:2015 en 

Staalkoord-transportbanden -Trekproef in de lengterichting - Deel 2: Meting 
van de treksterkte 

NEN-EN-ISO 7623:2015 en 

Staalkoord-transportbanden - Beproeving van de hechting van het koord aan 
de deklaag - Eerste proef en na de warmtebehandeling 

NEN-ISO 8178-5:2015 en 

Zuigermotoren met inwendige verbranding - Uitlaatgasmeting - Deel 5: 
Beproevingsbrandstoffen 

NEN-ISO 8727:1997/A1:2015 en 

Mechanische trillingen en schok - Menselijke blootstelling - Biodynamische- 
coördinatensystemen 

NEN-EN-ISO 9018:2015 en 

Destructieve beproevingen van lasverbindingen in metalen - Trekproef op 
kruisvormige en overlappende verbindingen 

NEN-EN 9103:2015/Cl:2015 en 

Aerospace series - Quality management systems - Variation management of 
key characteristics 


Kennis- & Informatiediensten 

NEN-ISO/IEC 14496-10:2014/A 1:2015 en 

Information technology - Coding of audio-visual objects - Part 10: Advanced 
Video Coding - Amendment 1: Multi-Resolution frame compatible stereosco- 
pic video with depth maps, additional supplemental enhancement informa- 
tion and video usability information 

NEN-ISO/IEC 14496-11:2015 en 

Information technology - Coding of audio-visual objects - Part 11: Scene 
description and application engine 

NEN-ISO/IEC 14496-27:2010/A5:2015 en 

Information technology - Coding of audio-visual objects - Part 27: 3D 

Graphics conformance AMENDMENT 5: Multi-resolution 3D mesh compres- 
sion 

NEN-ISO/IEC 14496-3:2009/07:2015 en 

Information technology - Coding of audio-visual objects - Part 3: Audio 

NEN-ISO/IEC 14496-4:2004/A43:2015 en 

Information technology - Coding of audio-visual objects - Part 4: Confor¬ 
mance testing Amendment 43: 3D-AVC conformance testing 

NEN-ISO 14813-1:2015 en 

Intelligent transport systems - Reference model architecture(s) for the ITS 
sector-Part 1: ITS service domains, service groups and services 

NEN-ISO/IEC 15026-3:2015 en 

Systems and software engineering - Systems and software assurance - Part 

3: System integrity levels 

NEN-ISO/IEC 15444-1:2004/A7:2015 en 

Information technology - JPEG 2000 image coding system: Core coding 
system - Amendment 7: Profiles for an interoperable master format (IMF) 

NEN-ISO/IEC 15938-5:2003/A5:2015 en 

Information technology - Multimedia content description interface - Part 5: 
Multimedia description schemes AMENDMENT 5: Quality metadata, multiple 
text encodings, extended classification metadata 

CEN/TS 16819:2015 en 

Postdiensten - Pakketdozen voor eindgebruik - Technische functies 

CEN/TR 16915:2015 en 

Postal Services - Quality of service - Damage to postal items 

CWA 16960:2015 en 

Batch-based Calculation of Sustainability Impact for Captured Fish Products 

NEN-ISO/IEC 17839-2:2015 en 

Information technology - Biometric System-on-Card - Part 2: Physical 
characteristics 

NEN-ISO/IEC 18328-2:2015 en 

Identification cards - ICC-managed devices - Part 2: Physical characteristics 
and test methods for cards with devices 

NVN-ISO/IEC TS 18508:2015 en 

Information technology - Additional Parallel Features in Fortran 

NEN-ISO/IEC 18584:2015 en 

Information technology - Identification cards - Conformance test require- 
ments for on-card biometric comparison applications 

NEN-ISO 18774:2015 en 

Effecten en bijbehorende financiële instrumenten - Financiële Instrument 

Korte Naam (FISN) 

NPR-ISO/IECTR 19763-9:2015 en 

Information technology - Metamodel framework for interoperability (MFI) - 
Part 9: On demand model selection 
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NEN-ISO/IEC 19788-8:2015 en 

Information technology- Learning, education and training - Metadata for 
learning resources - Part 8: Data elements for MLR records 

NEN-ISO/IEC 19788-9:2015 en 

Information technology - Learning, education and training - Metadata for 
learning resources - Part 9: Data elements for persons 

NEN-ISO/IEC 19790:2012(Cor.2015-11) en 

Information technology - Security techniques - Security requirements for 
cryptographic modules 

NEN-ISO/IEC 19794-2:2011/A2:2015 en 

Information technology - Biometric data interchange formats - Part 2: Finger 
minutiae data - Amendment 2: XML encoding and clarification of defects 

NEN-ISO/IEC 19794-5:2005/C4:2015 en 

Information technology - Biometric data interchange formats - Part 5: Face 
image data 

NEN-ISO/IEC 19794-5:2011/A2:2015 en 

Information technology - Biometric data interchange formats - Part 5: Face 
image data - Amendment 2: XML encoding and clarification of defects 

NPR-ISO/IEC TR 20000-10:2015 en 

Information technology - Service management - Part 10: Concepts and 
terminology 

NEN-ISO/IEC 23003-4:2015 en 

Information technology - MPEG audio technologies - Part 4: Dynamic Range 
Control 

NEN-EN-ISO 24014-1:2015 en 

Public transport - Interoperable fare management system - Part 1: Architec¬ 
ture 

NEN-ISO/IEC 24711:2015 en 

Method for the determination of ink cartridge yield for colour inkjet printers 
and multi-function devices that contain printer components 

NEN-ISO/IEC 24759:2014(Cor. 2015-11) en 

Information technology - Security techniques - Test requirements for 
cryptographic modules 

NEN-ISO/IEC 24779-9:2015 en 

Information technology - Cross-jurisdictional and societal aspects of 
implementation of biometric technologies - Pictograms, icons and symbols 
for use with biometric systems - Part 9: Vascular applications 

NEN-ISO/IEC 26550:2015 en 

Software and systems engineering - Reference model for product line 
engineering and management 

NEN-ISO/IEC 26555:2015 en 

Software and systems engineering -Tools and methods for product line 
technical management 

NEN-ISO/IEC 27001:2013/C2:2015 en 

Information technology - Security techniques - Information security 
management systems - Requirements 

NEN-ISO/IEC 27002:2013/C2:2015 en 

Information technology - Security techniques - Code of practice for informa- 
tion security Controls 

NEN-ISO/IEC 27010:2015 en 

Information technology - Security techniques - Information security 
management for inter-sector and inter-organizational Communications 

NEN-ISO/IEC 29110-2-1:2015 en 

Software Engineering - Lifecycle profiles for Very Small Entities (VSEs) - Part 
2-1: Framework and taxonomy 

NEN-ISO/IEC 29155-3:2015 en 

Systems and software engineering - Information technology project 
performance benchmarking framework - Part 3: Guidance for reporting 

NPR-ISO/IECTR 29156:2015 en 

Information technology - Guidance for specifying performance requirements 
to meet security and usability needs in applications using biometrics 

NEN-ISO/IEC 29167-16:2015 en 

Information technology - Automatic identification and data capture techni¬ 
ques - Part 16: Crypto suite ECDSA-ECDH security services for air interface 
Communications 

NEN-ISO/IEC 29199-5:2012/A1:2015 en 

Information technology - JPEG XR image coding system - Part 5: Reference 
software - Amendment 1: Extension of the Reference Software: Support for 
the Boxed Based File Format 

NEN-ISO/IEC 30108-1:2015 en 

Information technology - Biometric Identity Assurance Services - Part 1: BIAS 
services 

NPR-ISO/IEC TR 30109:2015 en 

Information technology - User interfaces - Worldwide availability of 
personalized computer environments 

NPR-ISO/IECTR 30110:2015 en 

Information technology - Cross jurisdictional and societal aspects of 
implementation of biometric technologies - Biometrics and children 

NEN-ISO/IEC 30191:2015 en 

Information technology - Digitally recorded media for information inter¬ 
change and storage - 120 mm Triple Layer (100,0 Gbytes single sided disk 
and 200,0 Gbytes doublé sided disk) and Quadruple Layer (128,0 Gbytes 
single sided disk) BD Recordable disk 

NEN-EN 50117-11-2:2015 Ontw. en 

Coaxiale kabels - Groepsspecificatie voor coaxiale kabels voor transmissie 
van analoge en digitale signalen - Distributie en 'trunk"-kabels voor systemen 
werkend met 5MHz - 2000 MHz Commentaar voor: 2015-12-15 

NEN-EN 50289-1-17:2015 en 

Communicatiekabels - Specificaties voor beproevingsmethoden - Deel 1-17 
Elektrische beproevingsmethoden - Exogene overspraak ExNEXT en ExFEXT 

NEN-EN 50289-4-17:2015 en 

Communicatiekabels - Specificaties voor beproevingsmethoden - Deel 4-17: 
Beproevingsmethoden voor het beoordelen van UV-weerstand van de mantel 
van elektrische en glasvezelkabels 

NEN-IEC 61196-9-1:2015 en;fr 

Coaxial communication cables - Part 9-1: Flexible RF coaxial cables - Blank 
detail specification 
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NEN-IEC 61753-382-2:2015 en 

Fibre optie interconnecting devices and passive components- Performance 
Standard - Part 382-2: Non-connectorized single-mode bidirectional G-PON- 
NGA WWDM devices for category C - Controlled environment 

NEN-IEC 62153-4-10:2015 en 

Metallic communication cable tes methods - Part 4-10: Electromagnetic 
compatibility (EMC) - Transfer impedance and screening attenuation of 
feed-throughs and electromagnetic gaskets - Doublé coaxial test method 

NEN-ISO 8000-8:2015 en 

Data quality - Part 8: Information and data quality: Concepts and measuring 

NEN-ISO/IEC 8824-1:2015 en 

Information technology - Abstract Syntax Notation One (ASN.1): Specifica- 
tion of basic notation 

NEN-ISO/IEC 8824-2:2015 en 

Information technology - Abstract Syntax Notation One (ASN.1): Information 
object specification 

NEN-ISO/IEC 8824-3:2015 en 

Information technology - Abstract Syntax Notation One (ASN.1): Constraint 
specification 

NEN-ISO/IEC 8824-4:2015 en 

Information technology - Abstract Syntax Notation One (ASN.1): Parameteri- 
zation of ASN.1 specifications 

NEN-ISO/IEC 8825-1:2015 en 

Information technology - ASN.1 encoding rules: Specification of Basic 
Encoding Rules (BER), Canonical Encoding Rules (CER) and Distinguished 
Encoding Rules (DER) 

NEN-ISO/IEC 8825-2:2015 en 

Information technology - ASN.1 encoding rules: Specification of Packed 
Encoding Rules (PER) 

NEN-ISO/IEC 8825-3:2015 en 

Information technology - ASN.1 encoding rules: Specification of Encoding 
Control Notation (ECN) 

NEN-ISO/IEC 8825-4:2015 en 

Information technology - ASN.1 encoding rules: XML Encoding Rules (XER) 

NEN-ISO/IEC 8825-5:2015 en 

Information technology - ASN.1 encoding rules: Mapping W3C XML schema 
definitions into ASN.1 

NEN-ISO/IEC 8825-6:2015 en 

Information technology - ASN.1 encoding rules: Registration and application 
of PER encoding instructions 

NEN-ISO/IEC 8825-7:2015 en 

Information technology - ASN.1 encoding rules - Part 7: Specification of 

Octet Encoding Rules (OER) 


Materialen & Bouwproducten 

NEN-EN 10106:2015 en 

Koudgewalste elektroplaat en -band met niet-georiënteerde korrels in 
uitgegloeide toestand 

NEN-EN 10303:2015 en 

Dunne magnetische plaat en band voor gebruik bij gemiddelde frequenties 

NEN-EN 1090-4:2015 2e Ontw. en 

Het vervaardigen van staal- en aluminiumconstructies - Deel 4: Technische 
eisen voor dunwandige, koudvervormde stalen elementen en constructies 
voor dak-, plafond-, vloer- en muurtoepassingen Commentaar voor: 2016- 
01-12 

NEN-ISO 11531:2015 en 

Metallic materials - Sheet and strip - Earing test 

NEN-EN 12039:2015 Ontw. en 

Flexibele banen voor waterafdichtingen - Bitumen banen voor waterafdichtin- 
gen voor daken - Bepaling van de kleefkracht van korrels Commentaar voor: 
2016-01-19 

NEN-EN-ISO 12460-3:2015 en 

Houtachtige plaatmaterialen - Bepaling van de afgifte van formaldehyde - 
Deel 3: Gas analysemethode 

NEN-EN 12703:2015 Ontw. en 

Lijmen voor papier en karton, verpakkingen en sanitaire wegwerpproducten - 
Bepaling van de flexibiliteit bij lage temperatuur of de koude- 
breuktemperatuur Commentaar voor: 2016-01-04 

NEN-EN 12704:2015 Ontw. en 

Lijmen voor papier en karton, verpakking en sanitaire producten voor 
eenmalig gebruik - Bepaling van schuimvorming voor waterige lijmen 
Commentaar voor: 2016-01-04 

NEN-EN 13523-22:2015 Ontw. en 

Bandgelakte metalen - Beproevingsmethoden - Deel 22: Kleurverschillen - 
Visuele vergelijking Commentaar voor: 2016-01-12 

NEN-EN 13523-29:2015 Ontw. en 

Bandgelakte metalen - Beproevingsmethoden - Deel 29: Weerstand tegen 
omgevingsvervuiling (Vuilopname en streepvorming) Commentaar voor: 
2015-01-12 

NEN-EN 14227-15:2015 en 

Hydraulisch gebonden mengsels - Specificaties - Deel 15: Hydraulisch 
gestabiliseerde bodem 

NEN-EN 14411:2015 Ontw. en 

Keramische tegels - Definities, classificatie, eigenschappen, evaluatie van 
conformiteiten en merken Commentaar voor: 2016-03-11 

NEN-EN 14713:2015 Ontw. en 

Lijmen voor papier en karton, verpakking en sanitaire producten voor 
eenmalig gebruik - Bepaling van de wrijvingseigenschappen van folies die 
mogelijk geschikt zijn voor hechting Commentaar voor: 2016-01-04 

NEN-ISO 15039:2003/A1:2015 en 

Glasvezelrovings - Bepaling van de oplosbaarheid van de binder 

NEN-EN 16622:2015 en 

Hydraulische kalkhoudende microsilica voor beton - Definities, eisen en 
conformiteitscriteria 

NEN-EN 16907-3:2015 Ontw. en 

Grondwerken - Deel 3: Uitvoering van grondwerken Commentaar voor: 
2016-01-19 
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NEN-EN 16907-4:2015 Ontw. en 

Grondwerken - Deel 4: Beweking van grond met kalk en/of hydraulische 
bindmiddelen Commentaar voor: 2016-01-19 

NEN-EN 16907-5:2015 Ontw. en 

Grondwerken - Deel 5: Kwaliteitscontrole Commentaar voor: 2016-01-19 

NEN-EN 16929:2015 Ontw. en 

Beproevingsmethoden - Houten vloersystemen - Bepaling van trillingseigen- 
schappen Commentaar voor: 2015-12-29 

NEN-ISO 18070:2015 en 

Corrosie van metalen en legeringen - Spleetcorrosievorming bij schijfveren 
voor platte proefstukken of buizen van roestvrij staal in corrosieve oplossin¬ 
gen 

NEN-ISO 18089:2015 en 

Corrosion of metals and alloys - Determination of the critical crevice 
temperature (CCT) for stainless steels under potentiostatic control 

NEN-ISO 18263-2:2015 en 

Kunststoffen - Mengsels van gerecycled polypropeen (PP) en polyetheen (PE) 
gehaald uit PP en PE gebruikt voor flexibele en niet-buigzame verpakking - 
Deel 2: Voorbereiding van proefstukkenen het bepalen van specificaties 

NEN-ISO 18325:2015 en 

Geokunststoffen - Testmethode voor het bepalen van de waterafvoercapaci- 
teit van voorgefabriceerde verticale drains 

NEN-EN 1992-2+01:2011/ NB:2015 Ontw. nl 

Nationale bijlage bij NEN-EN 1992-2+C1 Eurocode 2: Ontwerp en berekening 
van betonconstructies - Betonnen bruggen - Regels voor ontwerp, bereke¬ 
ning en detaillering Commentaar voor: 2016-03-01 

NEN-ISO 2597-2:2015 en 

Ijzererts - Bepaling van het ijzergehalte - Deel 2: Titrimetrische methode na 
titanium (III) chloride reductie 

NEN-EN-ISO 28721-4:2015 en 

Email - Geëmailleerde apparatuur voor procestechniek - Deel 4: Kwaliteits¬ 
eisen voor geëmailleerde stalen buizen en stalen hulpstukken 

NEN-EN-ISO 28764:2015 en 

Email - Productie van proefplaten voor het keuren van email op staalplaat, 
aluminiumplaat en gietijzer 

NEN-ISO 4586-1:2015 en 

High-pressure decorative laminates (HPL, HPDL) - Sheets based on thermo- 
setting resins (Usually called Laminates) - Part 1: Introduction and general 
information 

NEN-ISO 4586-2:2015 en 

Decoratief hoge-druk laminaat (HPL, HPDL) - Platen gebaseerd op thermohar- 
dende harsen (Laminaat) - Deel 2: Bepaling van eigenschappen 

NEN-ISO 4586-3:2015 en 

High-pressure decorative laminates (HPL, HPDL) - Sheets based on thermo- 
setting resins (Usually called Laminates) - Part 3: Classification and specifica- 
tions for laminates less than 2 mm thick and intended for bonding to 
supporting substrates 

NEN-ISO 4586-4:2015 en 

Decoratief hoge-druk laminaat (HPL, HPDL) - Platen gebaseerd op thermohar- 
dende harsen (Laminaat) - Deel 4: Classificatie en specificatie van compact 
laminaat van 2mm dikte en meer 

NEN-ISO 4586-5:2015 en 

High-pressure decorative laminates (HPL, HPDL) - Sheets based on thermo- 
setting resins (Usually called Laminates) - Part 5: Classification and specifica- 
tions for flooring grade laminates less than 2 mm thick intended for bonding 
to supporting substrates 

NEN-ISO 4586-6:2015 en 

High-pressure decorative laminates (HPL, HPDL) - Sheets based on thermo- 
setting resins (Usually called Laminates) - Part 6: Classification and specifica- 
tions for exterior-grade compact laminates of thickness 2 mm and greater 

NEN-ISO 4586-7:2015 en 

Decoratief hoge-druk laminaat (HPL, HPDL) - Platen gebaseerd op thermohar- 
dende harsen (Laminaat) - Deel 7: Classificatie en specificatie voor design 
laminaat 

NEN-ISO 4586-8:2015 en 

Decoratief hoge-druk laminaat (HPL, HPDL) - Platen gebaseerd op thermohar- 
dende harsen (Laminaat) - Deel 8: Classificatie en specificatie voor alterna¬ 
tieve kern laminaat 

NEN-EN 515:2015 Ontw. en 

Aluminium en aluminiumlegeringen - Kneedprodukten - Toestandsaandui- 
dingen Commentaar voor: 2016-01-12 

NEN-ISO 6123-2:2015 en 

Met rubber of kunststof bedekte rollen - Specificaties - Deel 2: Oppervlakte- 
eigenschappen. 

NEN 7024-1:2015/01:2015 nl 

Zetsteen - Deel 1: Algemene eisen 

NEN 7024-1+01:2015 nl 

Zetsteen - Deel 1: Algemene eisen 

NEN-ISO 705:2015 en 

Rubber latex - Bepaling van de dichtheid tussen 5 graden Celsius en 40 
graden Celsius 

NEN-EN 845-1:2013/Ontw. A1:2015 en 

Specificaties voor nevenproducten voor steenconstructies - Deel 1: Spouwan- 
kers, muurankers, raveelVgordingschoenen en ondersteuningsproducten 
Commentaar voor: 2016-02-22 


Milieu & Maatschappij 

NEN-EN 13284-1:2015 Ontw. en 

Emissies van stationaire bronnen - Bepaling van massaconcentratie van stof 
in lage concentraties - Deel 1: Manuele gravimetrische methode Commentaar 
voor: 2015-12-22 

NEN-EN 14662-3:2015 en 

Luchtkwaliteit - Buitenlucht - Standaardmethode voor de bepaling van 
benzeenconcentratie - Deel 3: Automatische actieve monsterneming met 
in-situ gaschromatografie 
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NEN-ISO 15382:2015 en 

Radiologische bescherming - Procedures voor het bewaken van de dosering 
voor de ooglens, de huid en de bloedvaten 

CEN/TS 16868:2015 en 

Buitenlucht - Monsterneming en analyse van pollen en schimmelsporen in de 
lucht voor allergie netwerken - Volumetric Hirst methode 

NPR 7769:2015 Ontw. nl 

Richtlijnen voor metingen bij de bepaling van de effecten van maatregelen op 
de luchtkwaliteit Commentaar voor: 2016-03-01 


Zorg & Welzijn 

NEN-ISO 11040-1:2015 en 

Kant en klare injectiespuiten - Deel 1: Glazen omhulsel voor plaatstelijke 
anasthesie in de tandheelkunde 

NEN-EN-ISO 11663:2015 en 

Kwaliteit van dialyse vloeistoffen voor hemodialyse en aanverwante therapi¬ 
eën 

NEN-EN 13727:2012+A2:2015 en 

Chemische desinfectantia en antiseptica - Kwantitatieve suspensietest voor 
het bepalen van de bactericidewerking in de medische sector - Testmethode 
en eisen (fase 2, stap 1) 

NEN-EN-ISO 15378:2015 en 

Primaire verpakkingsmaterialen voor medicinale producten - Speciale eisen 
voor de toepassing van de ISO 9001:2008, met referentie naar Good 
Manufacturing Practice (GMP) 

NEN-EN 16128:2015 en 

Referentie-beproevingsmethode voor de afgifte van nikkel van die delen van 
brilmonturen en zonnebrillen die bedoeld zijn om in direct en langdurig 
contact te komen met de huid 

NEN-ISO 17090-2:2015 en 

Medische informatica - Public Key Infrastructure - Deel 2: Profiel van 
certificaat 

NEN-ISO 18665:2015 en 

Traditionele Chinese geneeswijze - Apparaat voor het afkoken van kruiden 

NEN-ISO 18666:2015 en 

Traditionele Chinese geneeswijze - Algemene eisen voor moxa apparaten 

NEN-EN-ISO 4074:2015 en 

Latexrubbercondooms - Eisen en beproevingsmethoden 

NEN-EN-IEC 61675-2:2015 en 

Radionuclide imaging devices - Characteristics and conditions - Part 2: 

Gamma cameras for planar, wholebody, and SPECT imaging 

NEN-ISO 7176-19:2009/A1:2015 en 

Rolstoelen - Deel 19: Mobiliteitvoorzieningen op wielen voor gebruik als 
zitplaats in motorvoertuigen - Amendment 1: Annnex G 

NEN-EN-ISO 8362-2:2015 en 

Containers en accessoires voor parenteralia - Deel 2: Sluitingen voor 
injectieflacons 
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